ford focus 2013 bloqueio de transponder 


De omatuto(yprotonmail.com <omatuto(myprotonmail.com> 
Para fordgo(dford.com.br 

Cc  fordoford.com.br 

CCO Brasil(oford.com 

Data quarta-feira, 20 de novembro de 2024 às 05:33 


Boa tarde. 

Solicito a manutenção, recall do veículo ford focus 2013. 
Placa mkx3182, adquirido na concessionária . 

Propriedade de wolney Anderson Isidoro, CPF 003.346.249-67. 
Administrador e publicitário. 


Bloqueio por satelite de transponder de ignição de partida a frio. 


O mesmo problema relatado no veículo ford 2013, 
era anotado no cargo ford, de propriedade de Vanderlei Isidoro. 


Meu primeiro veículo , em que dirigi trabalhando era um ford pampa, motor álcool. 
Fui parado pela polícia rodoviária Federal do Brasil aos 13 anos de idade, 

com caixa agrícola dentro do utilitário. 

O veículo teve corte de ignição na distribuição a distância. 


Provavelmente projetado pela ford, sistema de satélites. 


Como vocês já devem saber, no Brasil. Se criança não trabalha, morre. 
E foi por esse motivo que comecei a trabalhar e estudar aos 13 anos. 


Se vocês não resolverem a falha, a ford irá fechar por falta de compradores da marca. 
"JOB FAILED !" 

Att, Wolney Isidoro - Administrador - 

Ligue-me: sip2sip 


Currículo Wolney A Isidoro 


Enviado com o e-mail seguro de Proton Mail. 


